Dnia 2 grudnia 1947 r. zmarł w Krakowie 


otanisław Lempicki 


Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, b. profesor Uniwersytetu Lwowskiego. członek czynny Polskiej 
Akademii Umiejętności, długoletni współpracownik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Delegat Towarzystwa 
Przyjaciół Ossolineum w Krakowie. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE za duszę Zmarłego odbędzie się we Wrocławiu w Kościele św. Macieja (obok 


Głównego Gmachu Uniwersytetu) w dniu 12 grudnia o goilz. 8.30, na które zaprasza 


Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum 
i 


Dyrekcja Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 


| 


Z. 557 — Drukarnia Uniwersytetu /plitechniki, Wrocław — F. 21717 
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